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Is hij dan toch de ware?

 

Nooit had verpleegkundige Gila gedacht dat haar huwelijk op de klippen zou lopen – en al helemaal niet op het moment dat ze ontdekte dat ze zwanger was! Nu, een halfjaar later, komt ze erachter dat haar nieuwe collega niemand minder is dan Leo, haar ex. Ze heeft hem, omwille van een co-ouderschap, nog wel gesproken, maar of ze het aankan om nauw met hem samen te werken?


Hoofdstuk 1

 

 

 

Mart’s Medical Clinic, Londen

 

Gila Wright onderdrukte een glimlach bij het zien van de geschokte gezichten van de zeven tienermeisjes die naar een bevallingsvideo keken. Hoewel het bepaald niet de eerste keer was dat ze deze les gaf, was de reactie van de jonge aanstaande moeders steeds gelijk. Zodra ze geconfronteerd werden met wat hun tijdens de bevalling te wachten stond, sloeg de stemming om.

‘Best heftig!’ zei een aanstaande moeder met een diepe frons terwijl ze nerveus met haar vingers aan de gevlochten riem van haar paarse handtas plukte.

‘Maak je geen zorgen,’ stelde Gila haar geroutineerd gerust. ‘Als je eenmaal aan het persen bent, denk je echt nergens anders meer aan.’

Geen van de meisjes leek overtuigd door haar woorden. Hoewel ze stuk voor stuk zeer gemotiveerd waren om alles zo goed mogelijk te doen tijdens hun zwangerschap, zagen ze stiekem enorm op tegen de bevalling en het aanstaande moederschap. Gila streek liefkozend met haar hand over haar buik. Met haar tweeëndertig jaar mocht ze dan geen tiener meer zijn, ze begreep hun twijfels en hun angst maar al te goed. Over een paar weken zou ze zelf ook haar eerste kindje krijgen.

Mart’s, de inloopkliniek voor tienermoeders, die enkele jaren geleden als proefproject was opgezet om de reguliere zorg te ontlasten, was inmiddels niet meer uit de buurt weg te denken. Hier konden jonge zwangere vrouwen, ongeacht hun situatie, terecht voor onbevooroordeelde hulp, informatie en medisch advies. Het personeel bestond voornamelijk uit vrijwilligers, die dit werk in veel gevallen naast hun baan in het ziekenhuis deden.

Toen de kraamkliniek waar ze als verloskundige werkte haar twee maanden geleden met zwangerschapsverlof had gestuurd, had Gila geen moment geaarzeld en zich aangemeld als vrijwilliger bij Mart’s. Alles was beter dan de hele dag door te brengen op de woonboot van haar oom, met niets anders om aan te denken dan aan hoe eenzaam ze was en hoe het allemaal zo mis had kunnen gaan in haar leven.

Nu de film was afgelopen, wreef ze nogmaals met haar hand over haar bolle buik. Ze vond het werk in de kliniek geweldig, maar naarmate haar zwangerschap vorderde, merkte ze dat haar energie afnam en dat het lesgeven ook lichamelijk zijn tol begon te eisen. Haar rug deed pijn, en haar voeten, die gezwollen waren door het lange staan, knelden in haar schoenen. Nog even en ze kon naar huis, probeerde ze zichzelf op te beuren. Naar een ontspannend warm bad en een heerlijk zoete traktatie.

‘Vanaf volgende week neemt mijn collega Sarah de lessen van me over,’ zei ze, haar aandacht weer op de kring jonge vrouwen richtend. ‘Ik ga het wat rustiger aan doen nu mijn bevalling nadert. Vergeet niet dat je ook altijd met je eigen verloskundige of huisarts kunt praten. Zij zijn er om je te helpen, en ik verzeker jullie dat ze geen enkele vraag gek of onbelangrijk vinden. Nergens mee blijven zitten, dus!’

Nadat de laatste jonge vrouw de deur achter zich had gesloten, nam het vertrouwde sombere gevoel weer bezit van haar. De stilte in het lokaal herinnerde haar eraan dat de aanstaande moeders die ze les had gegeven tijdens hun bevalling allemaal door iemand zouden worden bijgestaan. Iemand die hun hand vasthield en ze bemoedigend toesprak. Iemand die van ze hield. De vader van het kindje, een naaste...

Zelf stond ze er helemaal alleen voor.

Met een zucht opende ze de dokterstas die op haar bureau stond, en ze probeerde niet te denken aan die nacht, nu vier maanden geleden, dat ze haar koffers had gepakt en bij de vader van haar kind was weggegaan. Terwijl ze de mappen in haar tas deed en de rest van haar spullen bij elkaar raapte, keek ze naar de minuscule stofdeeltjes die oplichtten in het zonlicht dat door het raam naar binnen viel. Ze voelde een vreemde verwantschap met die doelloos rondzwevende stipjes. Net als zij hadden ze geen idee waar ze zouden landen of wat hun te wachten stond in de toekomst.

Ze sloot haar tas en keek rond of ze nog iets vergeten was. Haar werk in de kliniek zat er nog niet helemaal op, maar het leek haar beter alvast zo veel mogelijk spullen mee te nemen, zodat niet alles op de laatste dag aankwam. Ze had nog een hoop te regelen voordat de baby kwam. Dingen die ze met opzet had uitgesteld omdat ze er zo tegen opzag om ze alleen te moeten doen. Tegen beter weten in was ze vier maanden lang blijven hopen dat er nog iets zou veranderen in de situatie met de vader van haar kind. Maar dat kon ze wel vergeten...

Onwillekeurig dwaalden haar ogen naar het smalle witte strookje huid op haar ringvinger dat de plek markeerde waar haar trouwring had gezeten. Vorige week, toen ze de slaap weer eens niet had kunnen vatten, had ze hem in een opwelling van zelfmedelijden afgedaan. Waarom zou ze hem nog omhouden nu hij eerder symbool stond voor haar grenzeloze naïviteit dan voor de liefde tussen haar en Leo?

Als er iets was wat ze uit haar nogal onconventionele en chaotische jeugd had kunnen leren, dan was het wel dat een normaal en gelukkig leven niet voor iedereen was weggelegd. Neem nou haar vader. Met zijn onstuitbare drang naar avontuur had hij stad en land af gezworven in een vruchteloze zoektocht naar liefde en geluk. Daarbij had hij zich bepaald niet laten weerhouden door het feit dat hij een dochter had om voor te zorgen. Een dochter die de stabiliteit en zekerheid moest ontberen waar ze zo’n behoefte aan had gehad. En die, ondanks het feit dat haar vader van de ene relatie naar de andere fladderde, koppig was blijven geloven dat het leven voor haar iets beters in petto had. Dat er wel degelijk zoiets bestond als ware liefde.

En naar nu bleek, maakte zij er al net zo’n puinhoop van als haar ouders destijds. Met als absolute dieptepunt dat ze haar kind helemaal in haar eentje ter wereld zou moeten brengen.

Haar sombere gedachten werden onderbroken door een klop op de deur. Zo luchtig mogelijk antwoordde ze: ‘Kom binnen.’

Met een opgewekte glimlach verscheen het gezicht van Trudy, de parttime receptioniste, om de hoek van de deur. Ze was lang, elegant gekleed, en straalde als een Hollywoodster uit de jaren vijftig. Alles aan haar was precies het tegenovergestelde van hoe Gila zich voelde.

‘Klaar voor vandaag?’ vroeg ze.

‘Zo ongeveer.’ Gila produceerde met moeite een glimlach. ‘Ik kijk echt uit naar het paasweekend.’ Dat was niet helemaal gelogen, want ondanks de nogal uitzichtloze situatie waarin ze zich bevond, was ze vast van plan om te genieten van een paar dagen nietsdoen. Daarna zou ze met hernieuwde energie kunnen gaan shoppen om de laatste babyspulletjes in huis te halen.

‘Dat snap ik. Maar voor je gaat, moet ik je nog even om een gunst vragen, vrees ik.’ Trudy wierp haar een verontschuldigende blik toe. ‘Reese Newman en haar vriend zijn net binnengekomen. Ze klaagt over buikpijn, en ik ben bang dat de dienstdoende arts helemaal niets met haar kan beginnen. Misschien zou jij even naar haar kunnen kijken?’

Reese, een tiener nog, was vijf maanden zwanger van haar criminele vriendje met wie ze een knipperlichtrelatie had. Ze had de helft van haar leven in pleeggezinnen doorgebracht en was van twee scholen gestuurd, een gegeven waar ze zelf best trots op leek te zijn. Medische adviezen sloeg ze meestal in de wind, en ze had de neiging zich nogal provocerend, en soms zelfs agressief, te gedragen.

Inwendig kreunend sloeg Gila haar tas over haar schouder. Op een andere dag zou ze het geen enkel probleem hebben gevonden om een van haar collega’s uit de brand te helpen, maar vandaag was ze gewoon té uitgeput. ‘Is het echt nodig?’ vroeg ze met een zucht.

‘Eigenlijk wel,’ zei Trudy, leunend tegen de deurpost. ‘De arts bij wie ze nu is, is nieuw, en het zou me niets verbazen als het straks helemaal misgaat. Je weet hoe Reese is met nieuwelingen.’

‘Een nieuwe arts?’ Ze was niet echt geïnteresseerd. Omdat een deel van het personeel van de kliniek uit vrijwilligers bestond, was het niet ongebruikelijk dat de medici kwamen en gingen. Sommigen bleven een paar maanden, anderen maar een paar dagen of weken.

‘Ja, en wát voor een...’ verzuchtte Trudy terwijl ze een dromerige glans in haar ogen kreeg. ‘Ik heb zelden zo’n knappe vent gezien. Lang, atletisch, donker haar. Aantrekkelijk op een ruige manier. Echt zo iemand die je fantasie op hol laat slaan, en –’

‘Normaal gesproken heeft dokter Peters toch altijd dienst op vrijdagmiddag?’ maakte Gila korte metten met het irritante gedweep van haar collega.

‘Klopt, maar hij is halsoverkop naar Amerika vertrokken om bij zijn dochter te zijn. Zijn kleinkind schijnt plotseling ernstig ziek te zijn geworden. Gelukkig heeft hij nog kunnen regelen dat iemand anders zijn diensten op dinsdag, woensdag en vrijdag overneemt.’ De verlekkerde blik keerde terug in haar ogen. ‘Ik zweer het je, Gila, ik dacht dat mijn knieën het zouden begeven toen die man binnenkwam en tegen me begon te praten. Die ogen! Donker en smeulend als warme chocolade. En dan die diepe, mannelijke stem...’ Ze slaakte een theatrale zucht. ‘Kortom, een ramp voor de gemoedsrust van een vrouw.’

‘Je meent het.’ Aangezien ze zich niet kon voorstellen ooit nog een man leuk te vinden, kon Gila het echt niet opbrengen om enthousiast te klinken. Ze was inmiddels zo ver gevorderd in haar zwangerschap dat het water haar alleen nog maar in de mond liep bij het zien van zoetigheden, vooral als er een heerlijke laag karamel overheen zat. Nee, mannen in het algemeen, en artsen in het bijzonder, had ze van haar menu geschrapt.

‘Als je klaar bent, maak ik een kopje frambozenthee voor je,’ stelde Trudy voor. ‘Om even bij te komen.’

Alleen al bij het idee werd ze misselijk. Ze wilde echt heel graag naar huis. Maar omdat ze niet onvriendelijk wilde overkomen, zei ze: ‘Van frambozenthee moet ik kokhalzen, ben ik bang, maar als je gemberthee met citroen voor me kunt maken, dan schiet ik die nieuwe arts wel even te hulp.’

‘Komt voor elkaar,’ zei Trudy stralend, waarna ze samen met Gila de gang door liep in de richting van de spreekkamers.

‘Gek, hè, hoe je reuk en smaak kunnen veranderen tijdens een zwangerschap,’ vervolgde Trudy opgewekt. ‘Ik weet nog goed hoe dol ik was op aardbeienjam. Totdat ik in verwachting was van de tweeling. ‘Als ik alleen maar aan dat zoete spul dacht, moest ik al hollen naar de wc. Gelukkig ging dat vrij snel weer over, maar ik kan tot op de dag van vandaag geen aardbeienjam zien zonder daaraan te denken.’ Ze keek Gila nieuwsgierig aan. ‘Kijk je ernaar uit om moeder te worden?’

Deze keer was Gila’s glimlach oprecht. ‘Ik kan niet wachten.’

‘Weet je al of het een meisje of een jongen wordt?’

‘Nee, ik wil dat het een verrassing is,’ antwoordde ze, waarna ze snel van onderwerp veranderde om te voorkomen dat er nog meer vragen kwamen. ‘In welke spreekkamer word ik verwacht?’

Trudy wees naar een deur aan het eind van de gang. ‘Kamer drie. En vergeet vooral niet dat ik met een kopje gemberthee op je wacht in de personeelskamer als je klaar bent.’

‘Je kunt op me rekenen.’ Gila glimlachte, in een poging haar tegenzin te verdoezelen.

Bij kamer drie aangekomen, bleef ze even staan om diep adem te halen. Als Reese in een moeilijke bui was, zou ze heel veel geduld moeten hebben. Ze had een vaag voorgevoel dat de komende minuten niet gemakkelijk gingen worden.

Dat haar voorgevoel klopte, zou ze snel genoeg ontdekken...

 

Met gefronste wenkbrauwen luisterde Leo Wright naar de zwangere patiënte. Vanaf het moment dat ze de kamer binnen waren gestapt, hadden zowel zij als de jongeman die haar vergezelde, onafgebroken geklaagd en geruzied. Ondanks herhaalde pogingen om tussenbeide te komen en de reden van hun bezoek te achterhalen, had hij nog steeds geen idee wat de jonge vrouw mankeerde. Dat ze pijn had was duidelijk, want ze greep om de haverklap naar haar buik en kromp dan helemaal ineen.

‘Het lijkt me het beste dat je probeert je niet te veel op te winden, Reese,’ probeerde hij de gemoederen te bedaren. ‘Anders kan ik er onmogelijk achter komen wat je mankeert.’

‘Hoor je wat de dokter zegt?’ mompelde haar vriend, zonder zijn ogen ook maar een moment van het scherm van zijn telefoon te halen. ‘Je moet ophouden met mekkeren en je gewoon rustig door hem laten onderzoeken.’

Dat pikte Reese niet, met als gevolg dat Leo lijdzaam moest toezien hoe het jonge stel opnieuw begon te kibbelen. Misschien was het toch niet zo’n goed idee geweest om zich hier als vrijwilliger aan te melden. De enige reden dat hij dat had gedaan was omdat hij bij zijn baas in het krijt stond. Nou ja, en als hij eerlijk was, ook omdat hij wist dat zijn vrouw hier werkte. Zijn vrouw die hem vier maanden geleden had verlaten. Dat hij dat enkel en alleen aan zichzelf te wijten had, deed niets af aan het feit dat hij haar vreselijk miste. Hoewel ze maar een paar meter bij hem vandaan woonde, bestond hun contact alleen uit spaarzame mailtjes en berichtjes, en af en toe een glimp van haar rug of zwangere buik als ze langsliep. Glimpen die steeds zeldzamer werden, alsof ze hem helemaal uit haar leven wilde bannen. Maar dat was ondenkbaar voor hem. Niet alleen omdat hij nog steeds zielsveel van haar hield, maar ook omdat ze nog een hoop te regelen hadden met de baby op komst. Nu de uitgerekende datum dichterbij kwam, wilde hij heel graag op een wat meer persoonlijke manier bij de geboorte van zijn kind betrokken worden dan toe nu toe het geval was geweest. Helaas bleef ze zijn verzoeken om te praten negeren, en dat dreef hem tot wanhoop. Dat hij haar had gekwetst, was nooit zijn bedoeling geweest. Zijn mooie, lieve vrouw, zijn Gila... Gaf ze hem maar de kans om het weer goed te maken.

Als hij terugdacht aan het verdriet en de angst in haar mooie grijze ogen op de dag dat ze hem had verlaten, kon hij het wel uitschreeuwen van spijt. Hij had het hart gebroken van de geweldigste en liefste vrouw op aarde. En dat alleen maar omdat de dood van zijn zus er zo bij hem in had gehakt dat hij zich in zichzelf had teruggetrokken en onbereikbaar was geworden voor iedereen die hem na stond. Zelfs voor zijn eigen vrouw.

Jodie, die twaalf jaar jonger was dan hij, had afgelopen november een overdosis drugs genomen. Hoewel ze nog had geleefd toen ze was gevonden, was ze niet meer bij kennis gekomen. Drie dagen lang had hij in het ziekenhuis aan haar bed gezeten, hopend en biddend dat ze uit haar coma zou ontwaken. Maar het had niet zo mogen zijn. Heel stilletjes was ze van hem weggeglipt. En dat terwijl hij nog zo veel tegen haar had willen zeggen.

Sindsdien werd hij verteerd door schuldgevoelens. Wat was zijn studie geneeskunde waard als hij er niet eens voor had kunnen zorgen dat zijn eigen zus van haar verslaving af kwam? En wat was hij zelf waard? Was hij niet degene die haar had weggestuurd toen ze in al haar wanhoop bij hem had aangeklopt? Voor hem was het zo klaar als een klontje: dat zijn zus een overdosis had genomen was zíjn schuld.

Het verdriet en het voortdurende gepieker hadden van hem een emotioneel wrak gemaakt. En in plaats van troost te zoeken in de liefhebbende armen van zijn vrouw, had hij zich van haar afgekeerd. Niet alleen omdat hij haar niet had willen meesleuren in zijn ellende, maar ook omdat hij vond dat hij het niet waard was om getroost te worden. Zijn vrouw verdiende beter dan een man die de dood van zijn eigen zus op zijn geweten had. Een arts nota bene. Hij haatte zichzelf, maar was niet in staat dat aan iemand uit te leggen.

Om de schijn te kunnen ophouden, was hij zich meer en meer gaan afzonderen. Hij duldde nauwelijks nog iemand in zijn buurt. En Gila al helemaal niet, ondanks al haar pogingen hem te helpen.

Zelfs nu, na maandenlange therapie, had hij er nog steeds moeite mee om te begrijpen waarom hij juist de persoon van wie hij zielsveel hield zo veel pijn had gedaan.

Bij de steek van verdriet die hij voelde, sloot hij even zijn ogen om de mantra die zijn therapeut hem had meegegeven in stilte te herhalen. Het hielp om zijn geest tot rust te brengen. Net zoals de wekelijkse sessies met de rouwbegeleider hem hielpen om Jodies dood te accepteren. Het was een moeilijk en langzaam proces, maar hij merkte dat hij stukje bij beetje begon in te zien dat zijn eigen gedrag niet de oorzaak was van zijn zus’ verslaving en dus ook niet van haar dood.

Dat de therapie zijn redding was geweest stond voor hem wel vast. Hij was ernaartoe gegaan op aandringen van zijn baas, dokter Peters, die de symptomen van angst en depressie bij hem had herkend. Hij zou hem er altijd dankbaar voor blijven, want zonder die hulp zou hij zijn baan als trauma-arts op de Spoedeisende Hulp misschien wel zijn kwijtgeraakt.

Toen dokter Peters gisteren dan ook helemaal overstuur naar hem toe was gekomen om hem te vragen zijn diensten bij Mart’s over te nemen zodat hij bij zijn dochter en zieke kleinkind kon zijn, had hij geen moment geaarzeld en ja gezegd.

Hij drukte zijn gedachten naar de achtergrond en richtte zijn aandacht weer op de jonge vrouw die op de onderzoekstafel zat. ‘Kun je me misschien uitleggen waarom je je hand tegen de zijkant van je buik houdt?’

Ze weigerde hem aan te kijken.

‘Doet het daar pijn?’ probeerde hij nogmaals.

Het was lange tijd stil, en toen ze eindelijk iets zei, leken haar woorden vanuit het niets te komen. ‘Ik praat niet met jou.’

Zijn geduld was nu echt op, en hij stond op het punt een stekelige opmerking te maken, toen er op de deur werd geklopt.

‘Een ogenblikje,’ mompelde hij getergd, na even diep te hebben ingeademd. Hij liep naar de deur, trok hem open en... keek recht in het gezicht van de vrouw die hij al vier maanden met heel zijn hart miste.

Van schrik kneep hij hard in de deurklink. Zijn ogen dwaalden van haar gezicht naar de plek onder haar te grote, vormeloze uniform waar ze hun kind droeg. Zou het een jongetje of een meisje zijn? Niet dat het hem wat uitmaakte, hij wist alleen dat hij niet kon wachten tot hij vader werd en deel kon uitmaken van het leven van dit kind. En dan niet van een afstand maar van dichtbij. Hopelijk liet Gila dat toe. Dan moest hij haar echter wel eerst duidelijk zien te maken dat zijn toekomstige gezinnetje alles voor hem betekende. En hij had geen idee hoe hij dat moest aanpakken.

‘Hallo, Gila,’ zei hij zacht. ‘Kom binnen.’

 

Haar hart sloeg een slag over. Het leek wel of haar hersenen nauwelijks konden verwerken wat ze zag. Geen wonder, want het was vier maanden geleden dat ze voor het laatst met Leo oog in oog had gestaan. Hoewel ze vlak bij elkaar woonden, was ze hem zorgvuldig uit de weg gegaan, en op enkele berichtjes na, die alleen bedoeld waren om hem op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de baby, had ze geen contact met hem gehad.

‘Leo?’ bracht ze ademloos uit. Als om ondersteuning te zoeken, klemde ze haar tas stevig tegen zich aan. Als ze door haar benen zakte, zou hij vast doodleuk blijven toekijken terwijl zij probeerde op te krabbelen. Echt, ze overdreef niet, want sinds de dood van zijn zus was het zijn tweede natuur geworden om haar te negeren. Het was een van de redenen waarom ze bij hem was weggegaan.

Dit was geen veelbetekenende speling van het lot, dit was gewoon domme pech. Alsof ze nog niet genoeg te verduren had gekregen de laatste maanden...

‘Hallo!’ Een vrouwenstem achter Leo verbrak de ongemakkelijke stilte die was ontstaan. ‘O, wat ben ik blij dat ik u zie!’ Reese klonk enthousiast. ‘Eindelijk een normaal iemand! Wilt u tegen die man zeggen dat hij me met rust moet laten?’

Haar hart bonkte tegen haar ribbenkast. Ze moest weg. Weg van de man die ze ooit had aanbeden. Weg van alle herinneringen die het zien van zijn knappe gezicht bij haar losmaakten. ‘S-Sorry,’ stamelde ze. ‘Ik denk dat ik de verkeerde spreekkamer heb.’ Trillend op haar benen draaide ze zich om.

‘Gila.’

De manier waarop hij haar naam uitsprak. Bijna smekend. Zo had zijn stem ook altijd geklonken als hij haar, met kussen overladend, tegen zich aan had getrokken. De hartstocht waarmee hij haar vervolgens had bemind... Ze hoefde maar naar hem te kijken om zich te herinneren hoe koel en glad zijn bronskleurige huid aanvoelde als hij zich net had geschoren. Heerlijk, maar lang niet zo opwindend als wanneer hij stoppeltjes had en die plagend langs haar blote huid liet schuren.

Ze draaide zich met een ruk weer naar hem om. Naar de man die ooit de liefde van haar leven was geweest. Maar dat was voordat hij alles kapot had gemaakt.

‘Nee, het spijt me, ik moet...’ Wanhopig haar hoofd schuddend, keerde ze zich weer van hem af. Het ging niet. Zelfs voor het welzijn van Reese en haar baby kon ze het niet opbrengen om de spreekkamer binnen te lopen en net te doen alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat ze samenwerkte met de man die haar hart had gebroken.

Hoe zou ze zijn nabijheid moeten verdragen? Dat gezicht dat ze zo had gemist. Dat lichaam waar ze zo naar had verlangd. Het had haar zo veel moeite gekost om niet voortdurend aan hem te denken. Om helemaal alleen te zijn met haar verdriet en met het kindje in haar buik. Maar hoe zwaar het ook geweest mocht zijn en nog steeds was, ze had zich gered. Tot nu toe dan, want ze betwijfelde of ze de kracht kon opbrengen om opnieuw al die emoties te doorleven. Ze had veel over voor haar patiënten, maar dit werd haar echt even te veel.

‘Gila, wacht.’

Het diepe timbre van zijn stem had nog dezelfde uitwerking op haar als toen ze hem voor het eerst had ontmoet. Zijn woorden leken zich als een fluwelen deken om haar heen te wikkelen. Opwindend en geruststellend tegelijkertijd. Was het niet genoeg dat hij haar elke nacht kwam kwellen in haar dromen? Dat ze steeds weer hun laatste ruzie opnieuw beleefde? Dat vreselijke moment waarop ze zich had gerealiseerd dat wat ze met hem dacht te delen niets anders dan een leugen was?

‘Nee,’ fluisterde ze met neergeslagen ogen. ‘Ik kan dit niet.’

Toen ze zijn hand op haar schouder voelde, schudde ze hem van zich af. Hoe durfde hij haar aan te raken? Ja, ooit had ze de hele dag door gehunkerd naar zijn aanraking. Naar zijn strelende vingers op haar huid. Naar hoe hij haar altijd tegen zich aan had getrokken. Bij de gedachte alleen al voelde ze zich als vanouds warm worden vanbinnen.

Op nog geen vijf kilometer hiervandaan bevond zich de kerk waar ze waren getrouwd. Staand voor het altaar, in het bijzijn van al hun familie en vrienden, had deze man een gouden ring om haar vinger geschoven. De maanden die op hun huwelijk waren gevolgd waren als een sprookje geweest, en niets leek een lange, gelukkige toekomst in de weg te staan.

Totdat alles als een kaartenhuis in elkaar was gestort en duidelijk was geworden dat hij haar en hun relatie helemaal niet zo serieus nam als ze altijd had gedacht.

‘Hé!’ De stem van Reese klonk een stuk ongeduldiger nu. ‘Waar blijft u nou?’

Met een getergde blik draaide Leo zich om naar zijn patiënt. ‘Hopelijk begrijpt u nu hoe vervelend het is om zo veel geduld te moeten opbrengen, Ms Newman,’ liet hij zich woedend ontvallen. ‘Dat van mij is zo ongeveer op, want we zijn nog geen stap verder gekomen. En omdat er meer patiënten op hulp zitten te wachten, raad ik u dringend aan om nu eindelijk mee te werken. Zo niet, dan lijkt het me het beste dat u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat. Daar is de gemiddelde wachttijd twee uur.’

Reese, die rood was aangelopen, opende haar mond om de onverwacht assertieve arts eens flink van repliek te dienen. Haar vriend was inmiddels ook opgestaan en deed dreigend een stap in Leo’s richting.

Gila kende het tweetal goed genoeg om te weten dat het weleens uit de hand zou kunnen lopen.
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